ZOFIA z Rih 


żona inżyniera c. k. Komendy powiat. w Włoszczowy 


przeżywszy lat 27, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła 
w Panu dnia 20-go wrzesnia 1917 r. w Krakowie. 


NABOZEŃSTWO ZAŁOBNE przy zwłokach odprawionem zostanie w sobotę dnia 22-go b. m. o godzinie 10-tej 
rano w kaplicy cmentarnej, poczem nastąpi eksportacya wprost do grobu rodzinnego, na które to smutne obrzędy 
stroskany mąż, matka i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


Śckiei pograabemy „Concordia L Walnego w Krakowie pias Seosepatsid Ż 


